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EXTRAIT RECTIFICATIF 
sur depot L150032462 du 18 fevrier 2015 


Le depot L150032462 du 18 fevrier 2015 indique, entre autre, que Metamorph MIV LLC 
est une "limited liability company" ayant son siege social au 3000 Sand Hill Road, Building 
1, Suite 260, Menlo Park, CA 94025, Etats-Unis d'Amerique, immatriculee au Registre du 
Delaware sous le numero 5642135. 

Cependant, une erreur est survenue s'agissant de fadresse du siege social. En effet, fadresse 
exacte devrait etre 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, Etats-Unis d'Amerique. 

Pour mention aux fins de publication au RESA. 

Luxembourg le 4 juillet 2016. 
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